


OBRIGATÓRIO 
USO DE MÁSCARA! 


Quinta, 12/11 
0h e 16h 





=— 





Companheiros/as, 


hora de votar a 
proposta da 
ArcelorMittal. 

Como já informamos, a 
empresa mudou o 
horário de início e 
encerramento da folga 
ampliada e propôs 
criar sistema de 
acompanhamento das 
folgas extras. 

Quanto à alteração 
da validade do 
acordo em áreas 
insalubres, O 
SINDICATO 
DESCARTA!!! Nossa 
diretoria repudia a 
pressão da empresa, 
que quer é evitar 
ações judiciais e não 
valoriza a saúde da 
categoria! 

























Sindmon 
-Metal 


Sindicato dos Metalúrgicos de 
João Monlevade Filiado à CNM/CUT 


7º MARRETA 
RAPIDINHO 


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 


O Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade convoca 
todos os trabalhadores da ArcelorMittal Monlevade que 
trabalham em sistema de turnos de revezamento, sócios 
e não sócios, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a se 
realizar no dia 12 de novembro de 2020, quinta-feira, em dois turnos, sendo o 
primeiro às 7h30, em primeira convocação, e às 8h, em segunda convocação, 
com qualquer número, e o segundo às 15h30, em primeira convocação, e as 16h em 
segunda convocação, com qualquer número, na sede do Sindicato, na rua Duque de 
Caxias, 165, bairro José Elói, obedecendo a seguinte ordem: 


TABELA 
DE 
REVEZAMENTO 















A) Leitura do edital de convocação 


B) Discussão e deliberação sobre proposta de escala de revezamento apresentada pela 
empresa ao Sindicato; deliberação também conforme Lei nº 7783/89; 


C) Palavra franca sobre os assuntos relacionados com os objetivos de assembleia; 
D) Redação, leitura e aprovação da ata da assembleia ora convocada; 
E) Encerramento 


João Monlevade, 11 de novembro de 2020 
Otacílio das Neves Coelho - Presidente 





Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade (Sindmon-Metal) - sindmonmetal.com.br - sindicato (OD sindmonmetal.com.br 





